■■■ 



直 ilSli 

麗向 


mmmm 

飄星 


運転停止に切0換わる時間を1時間 
後または3時間後に設定します。 

苗下記の運転中は、碟能しません。 


ランド U -、 巧部クリーン、 
24時間換氛、翌朝暖房、 
フィルター掃除 


留守エコ設定を行いません。 


お部屋に人がいないことを判断すると、設定温度を2でゆるめて、 
設定した時間が経過すると運歸を停止する磯能です。 

«運輕停止3分前に運歷ランプが点滅し風量を弱めます。その 
を運窗を停止します。 

® 運乾を自動で停止させる機能のため、かさなお子様やご病気 
のちがお部屋にいる場合は、菌巧エコ r 切 J でご使巧いただ< 
ことをおすすめします。（人の動さが少ないと、人がいない 
と判斷し、エアコンを停止することびあ日ます。） 

® 留寺エコで運転を停止した場をは、リモコンは停止表巧には 
なごません。 

餐運転中、 U モコンに III び表ちされます。 


快適エコ自動運転へ戻る…定時間を、 
1時間または30分に設定できます。 

せ 下記の運輯中は、自動復帰しません。 


運輯モードや設定温度を変要してを、一お時間び経過すると自動 

的に快適エコ自動運輯へ戻0おす。 

を快眠タイマ…は、起床時刻後に設定した時間を媛過すると 
自動復帰します。 

•快適エコ自動運転中に、設定温度を変更したとき （; 令房、除 
湿を房時は適湿よ0でげる、暖房、加湿暖房時は適温よ0 
上げる）は、設定した時間が経過すると設定温度は適温、風量- 
風向上下は r 自動"こ戻ります 。 iiiiaaai 
U モコンの設定表ちは戻0ません。 

餐リモコン操作を巧ろと、操作をした時点か S 設定した詩間を 
経過するまで、自動復帰しません。 


ストリーマ空気清を、送風、 
ランド u — 


快適エコ自動運転に戻0ません。 



快適エコ自動運輯時に、風向上下は 

自動にな0ます。 快適エコ自動運転時の上下の気流を設定します。 

-前回の風向設定を継続したい場合は、恼向手動」に変更して<だ 

快適エコ自動運較時に、風向上下はさい。 

前回設定を継続します。 


ゆ5连風量 r 自動 j を設定します。 


ゆ百ぎ風量「弱め j を設定します。 


風向上下 r ゆ百ぎ」時の風量を設定します C 
運お音が気になるとまは r 弱 j を設足して<ださい。 


加湿風量「自動_!を設定します。 



加湿風量「強め J を設定します。 


加湿、如湿暖房運商時の加湿風量を設足します。 

を<郎湿したいとさは r 強 J を、加湿の運乾音が気になるとをな 
「弱 j を設定して< ださい。 


加湿風量「弱め J を設定します。 


換気風量「自動 j を設定します。 


換気風量 r 強め J を設をします。 


換気の連動は巧し)ません。 


を房、暖房などの運歸中に換気運転を連動さはる設ををします。 
屋がの新鮮な空気を取り入れて、お報置の空気をキレイにしま'巧。 
«匡かの昔び響いた0、ニオイを吸レ込んだ0することがあ0 
ます。また、運転音はやや大きくなります。 

»星外温度*湿度によ D 運転音び変わる場さがあ0ます。 
度運輯や、 U モコンにをが表示されます。 


※巧期設思です。 


く比較条件（消费軍力呈は能力によ0巽な0ます。）> 

S 40 PTRXP において、通常運転（暖房25む設定-を房26で設定）時に留守エコ 
を設定した場合と留巧エコを設定しなかった場合の1◎の消費電力量を比較。 

<環境条件>暖房(屋外温度2で)、冷房(置が温度3目で)、当社環境試験室14畳。 


體購 

25た設定 653 Wh 、 23で設定 410 Wh 

/巧 慌 

2目で設定130 Wh 、 28で設定 96 Wh 


I 
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C— ちみへ時 Wp&jOE 化 JSl 班 ^ 9 な 


おはぶろ予約を巧います。 

時刻入タイマーの時刻に運転を開始します。 


時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度 
になるよ〇に、最長約1時間前か5運乾を始めます。 


ドライキ—ブを巧います。 


ドライ キープを 巧いません。 


室巧湿度、湿度が設定温度、湿度よ0低<なったとき、蜜内が 
ユニットのフアンを停止して、お部屋を快適な湿度に保ちます。 
«除湿、験湿冷房、冷房運黯時に動作します。 


縦長ちすみ 


縦長左すみ 

横長中央 


横長ちすみ 


風向左ちび左寄0になります。 


横長左すみ 


風向左ちがち寄0にな0ます。 


風向左ちの豁面を制限しません。 


ち右の風向範囲を制限する設定をします。 

か 左ちのさの設定内容によって、センサー風向おぶぴ搔 L 向左ち 
設定時の風向豁囲(隱^で遺がでさる風向)が変わ0ます。 


風向左ちの節囲を制限します。 


ナビ表ちを表示します。 

お得な運転への案两表をを設定します。 

! 

ナビ表示を表示しません。 

® ナビ表示の確認は dit ) を巧して < ださい。 


電力積算を 

リセット 

します 


カウントしている消費電力積富値を 
0 kWh に!」セツトします。 


電力積算をリセットします。 

巧 ミ肖養電力量の確認は dD を巧して < ださい。 

« C 〇ぷ地量、電気巧喪をのときちリセットします。 


電気代* 


電気巧は、ミ肖費電力と設定された電気 
巧単価をちとに算出して表示します。 


消費電力の表おちまを設定します。 

»消費電力董は 9999 kWh まで積算表おします。 9999 kWh を 
超えると0 kWh 表をにな0ます。また使庙日数ち999曰を超 
えると0曰表示にな0ます。（日数は本体の電源が入ってい 
る期間の積算）目安としてご使巧<ださい。電気代、 COz 排 
お量は、消費電力量か5算出されます。 

消費電力量は0.1 kWh 単位 ( SOkWh まで。な罔は1 kWh 単拉)、 
電気代は1円単位巧00円まで。む降は1日円単位）、 C 02 は 
0.1 kg 単位 （25 kg まで。む劑が).日 kg 単位)表おします。 


COj 


CO2 排出量は、0,559 kg/kWh (環境 
省平成22年度の電気事業者別実排出 
巧数-調碧後がお係数）よ〇算ホして 
表示します。 


消'費電力 


使巧した電力を表おします。 


1円〜日日円 


度1…50円 kWh の鶴囲で設定でさ 
ます。 

«湖招設定は「22円/ kWh j でず。 


1 kWh あた〇の畢価を設おします。 


を巧すごとに1円ずつ変わ0ます。 


風向左ちが左ち巧等にな D ます。 


風向左ちが左寄0にな0ます。 


風向左ちびち寄0にな0ます。 


風向左ちが左ち巧等にな0ます。 


お部屋のおがと室内ユニットの据巧位置の関係をリモコンに設定 
することで適切な凰巧制御を斤います。空調したいお部屋のお 
がに合わせて、縦長、樓長を設定して<ださい。 

ぉちすみ、左すみの設定を正し<行わないと、気流設定によって 
は、適切な風向制御ができなくなる場合があ0ます。 

* 据せ位置の設定內容によってわンヴー風向および風向左ち設 
定時の風向範囲 ( ( iiiil で還巧でまる風向)が変わ0ます。 

S 設定の團寶 

广2 cm 〜50011の II 中央し設置'§る 'll 2邸!〜 bOcm の 1 

, il=l 1 .^ -t — — つ . J_f=i 1~4~1 丄 A 1-1- 一 — ——» . , 


場含は、左すみ 


場含は、中巧 


場合は、ちすみ 


※初期設定です。 


® ドライキー■プ r ; u のとま、 P ま湿、 P ま湿;令房、；令房運転を開始すると、室内ユニットにこちったニオイが出るのを抑える機能が働き、 
約40砂間、風がおません。 

® 室がユニットが動さ出す前に、設定温度よ0ち室巧遍度が上昇する場合があ0ます。 


























































暗めの明るさです。 


义惠めの音擊です。 


讚證蔽養量羞隸6; 


受信琶の琶量を設定します。 


• 1〜日か5選べます。 

巧]期設定は「3 J です。 

曲数字び大きくなるほど表ちは農< 
な0ます。 


コント 5 な 


リモコン表を部の濃淡を設定します。 




铁足2;戳變お; 
で送信入 


決定2梨縄超 
で送慢切^深 ; i 


24時間換気運輯を停止します。 


初期設をはどち S ち 「1 J です。 

(設を方法!アドレス r 2 j に設定する場含 

1 . 前面パネルを開けて® HHHI 、 
霉源プラクを差し込むか、ブレー 
力一を入れる。 

2. f 2 J を選おする。 

3. nn を2砂巧して送信する。 

運結ランプ(馈亀)が約1お問点滅し 
ます。（異常の点滅ではあ0ません。） 

4. 運転ランプの点滅やに室内ユニッ 

卜の達乾/停止ボタンを巧す。 


澳定2秒巧し 
で送信1 


ミ央定2秒巧し 
でを信2 


お乎-様が誤ってリモコンを讓作するのを防ぎまず。 


を約2砂間押すとチャイルド 


が策を进れレこ.1ぅじ(がのボタン操作はでを巧をん,。 


r ^ gfi を約2砂間巧すとチヤイル!！ 
□ックを解除します。 


汉を2砂巧し 
で解お 


※初期設足‘ごす 


霞24時間換気運転は、電源プラグを差し込むか、ブレ…力…を入れると自動的に運転します。 

(運転ランプは消打したままです。リモコン表示ちしません。） 

货24時間換気運転を単独で運転している場含は、ストリーマ放電を行いません。 

霞フィルタ…自動掃除 r 入 j のとき、24時間な上通常のエアコン運転を停止していると、24時間換気運転を中断して 
フィルター掃除運お（約11分)ぞ行います。終了後、24時間換気運転に復帰します。 i 賢111 

















































































































































タストボックス/ 
タストフ： 7 ジ 


光触媒集廳 -驗鬟フイ瓜夕 

/フィルター：黒色\ €11181 


本体裹茄部ユニッ h 




前面パネル 


纔気フイルタ™ (黒色) 
エアフイルタ… (白色) 

(左ち2力戸/ i ) 麵 IdsBHHi 


鼓手入れ 


お手入れのしかた 


公';盡藏 


お手入むの前には必ず運転を 
停止し、霉源ブラグを抜<が 
ツレーカーを切る。 


前面パネル 


室的ユニット/人感センヴ1 


ちれが気になるときに iBi 勤 
«水または液体中性洗剤を含ませたやわ b かい巧で軽<ふ<< 


ミちれが気になるときに iBi 瞧 
をやわらかい巧でからぶきする。 


乂感センサ 


前面パネルの裏側と乂感センサ…のレンズ部ちミちれをふき取って < ださい C 


爵 y 励/\苯11/强)11外し _ j 

^ A 舜帮- 

戶 4 • \ 9 o£bb 巧涅^ 


が前面パネル脱着の際は、 
し、足ちとに十分を意^ 
® 前面パネルが落ちない 
操作する。 


前面パネルのをおの回黯軸證盡巧ユニット 
の軸巧にをわせて取0巧ける。 


電源プラグを披くかブレーカーを切る。 


2 前面パネルの淸側に撥をかけて、パネル 
が止莱溃位置まで開け覆。 


5^ 回嫌 ||1 


前面パネル、 


豁涵パネルをゆつく〇驢じ、極端を押す。 


前面ノネルが、確実に取0付けられていることを確認 
してください。 































Th を鬻' 


® 室内ユニットの金属部に手を触れない。（けびの原因） 

かなのちのは使用しない。（変形や変を、傷の原因） 

• 40でが.とのお還 • ベンジシ-ガソリン' シンナーなどの揮発性のもの 


みが普粉 


タワシなどの硬いもの 


卜 U — マユニット 


タイ■^…-憂ンブ賊無減ず攝と審、蒙たはシ™ズンに1農 



タイマ—ランプけ登色） 


スト11^^おそ3じ 
ヴインに3じ i て 

1800時間な上逞おする 
とタイマーランプが点滅 
してお知らせします。 

ストリ…マおそ〇じヴイン 
点滅やはストリ…マ放電 
でさません。 


;4, 


雕頸 :づ 

①めるま還または水につけおさする, 
(約1時間） 

⑤綿棒またはやわ弓かい巧で;'ちれを 
落とす。 （3’ ム手袋使巧） 

③ 流水ですすぎ、水気を切る。 

④ 風通しのよい曰陰で乾燥する。 

(約1日） 



ストリーマおそラじ 
サインリセット 


お爭入れ後、電源プラグ蕾襲し込むが 
ブレ^力一蕾入れ、運轟しないが態で 

〇 を巧して〔ずを 1を禅す。 

サインリセット iiiiggBfc 



趣ストリ…マおそ〇じヴイシが消打します C 


■ 對に: IS が付髓し！:い遞場& 

針にわ着したゴミを、綿棒などのやわ5かいものにかや液体中性洗剤を 
しみ逆ませて整くふま取つて<ださい。 

US をぶき取る隙は、がび変形しないよ〇にを意して<ださい。 

針び変形すると脱臭能力が低下します。 



〔スト y •マユニット微觀がし 
ツマミ薇持ち、手前へ引寶出ず。 

、ツた 




〔スユニッ h 徽戰付け 

I J Moeoee 卜 

奧まで押しをんで取0付ける。 



宙巧れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしためるま湯または水につけおきして<ださい。 

® 液体中性洗剤は洗剤のを意書まに記載されたち法で使巧し、使巧後は洗剤が殘 b ないように十分に水洗いしてください。 
宙粉末洗剤やアルカリ性、酸性洗剤を使巧した0、硬いタワシなどでこす弓ないでください。 

(変形、破損、金属部のサビの原因） 

ぉ巧などのせんいクズが残弓ないよ5にして<ださい。（誤作動の原因） 

谋スト! J - マユニットは分解しないで<ださい。 




























お手入れのしかた 


ダストボックス 


肉部夕 y™：/ • » を 3 じ毋： / ： 7 賴黯誦 ■? ■遜を葦 





内部クリーン • 
おそラじランプ(緑色） 


ダストボツクスおそろじヴインに 
3iir 

フィルター掃除運転（自動，手動）によ0 
ダストポツクス巧にホコリがたまる、ま 
にはダストブラシが巧れると、巧部クリー 
ン-おそ〇じランブが点滅しておが5せ 
し珠:す。 

タストボックスおそ5じヴイン点滅中は、 
フイルター掃除運転びでさません。 


をぉ迦 または AiBlifc 

#ダストボックスとダストブラシのホコ U を 
掃除機で贩い取る。 

お水洗いをした場含は、曰陰でよ<乾かす。 


〔ダストポック：： 1 孤顧 5 ^|し 1 

7 をち 2 力巧の固定ツマミ（資色）を魯側にし、ダストボックス卷雨手でゆつく 0 引き出す。 




クス審開ける， 


のフタ應いグレー)を 

クの方向へスライドさは、 
□ックを巧す。 


フタ （ J ) フタを图転させ、 

タストボックスを開ける 







ぐ句 


レ卞コリがたまつているため 
i 本がをで向薄にしないで 
1 <ださし、 


ダス h ブラシ⑩殷外し/歌付け 


ダストブラシ 


r を軸巧か5軸巧 
'■一/ダスト V 
ブラシを 心み 
取 D 化す。^ 


rT ) ダストブラシを.ダストブラシ 
^上に引きおす。 A \ / 



-A ま意 - 

クシの巧端は 

寒觀 S 巧ので 


® 取0付けは、 ■ I 乂 y の手順で 
行って< ださい。 

0) 左ちの軸巧にタストブラシ 
を取0付ける。 

③ダストブラシを巧し込む。 


ダストブラシは確実に取り巧いている 
ことを確認して<ださい。 

ダス h ブラシが回転せず、運転しな< 
なる場合があ0ます。 



































